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Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu 
over aanhoudende problemen bij de kerncentrale bij Doel (ingezonden 
5 januari 2016). 

Vraag 1 

Hoeveel stilleggingen en andere incidenten hebben de afgelopen tijd 
plaatsgevonden bij de kerncentrale bij Doel en wat was daarvan de oorzaak? 1 

Vraag 2 

Bent u, net als de Duitse Minister van Milieu, van mening dat België 
«Russisch roulette» speelt met haar kerncentrales? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3 

Hoe is de bevolking in Zeeland en West-Brabant geïnformeerd over de 
recente stilleggingen? Is hier conform de motie Smaling-Albert de Vries 
gehandeld? Zo nee, waarom niet? 2 

Vraag 4 

Heeft het gezamenlijk met België uitvoeren van inspecties, zoals recent door 
u toegezegd, nog wel meerwaarde wanneer er zo vaak sprake is van 
incidenten? 

Vraag 5 

Gaat u uw Belgische collega alsnog oproepen de oude reactoren in Doel te 
sluiten, nu hun levensduur er immers toch op zit? Zo nee, waarom niet? 


1 Nu.nl, 2 januari 2016, «Belgische kernreactor Doel 1 stilgelegd» 

2 Kamerstuk 25 422, nr. 134 
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